
SICART-EMERSON • Mod. A 802. Gamma di ricezione: onde medie. Media frequenza 45> kc/s. Poienza di uscita 3 watt. Consumo 
30 watt. Piccolo ricevitore di elevata potenza e qualita di riproduzione. Prowisto <Ii «n«iiito a bassa frequenza ad inversione 

di fase elettronica e di amplifieazione in ronlrof tmale. 










